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Assembleia rejeita proposta de PLR da ArcelorMittal; 
trabalhadores têm nova contraproposta para a empresa 








Assembleia dos trabalhadores realizada nesta segunda (22), em dois horários (manhã 
e tarde), rejeitou a mais recente proposta de PLR da ArcelorMittal, que tem os 
seguintes itens principais: peso E o para os indicadores financeiros - metas 
gerais (Ebita, 40%; FCF, 23%) - % para o total dos indicadores 1 H 
percentual mínimo de alcance dei eba para direito à PLR: 80%; salário-l base 
mínimo de R$ 1.900,00. 








O Sindmon-Metal irá encaminhar à empresa nova contraproposta, conforme definido 
em assembleia, em que se destacam os seguintes pontos: peso de 55% para os 
indicadores de metas gerais (Ebita, 45%; FCF, 10%) e 45% para o total dos 
indicadores de metas locais; percentual mínimo de alcance de metas para direito à 
PLR: 60%; salário-base mínimo de R$ 2.375,00. 
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